STANISŁAW 


inwalida wojenny 


przeżywszy lat 53, zmarł nagle dnia 14 grudnia 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 17 b. m. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki, zięć i wnuki. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godz. 7% rano w kościele 00, Misjonarzy na Nowej Wsi. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


ONUFREGO FIUTA 
Krohów, wl. Grzegórzecka L, 7 — Tolelen 509-56 


Drukarnie Związkowa w Krekewię, vi. Mikelejske 18 


